Hoja: 1/1 


el hospital con calor humano... 


LABORATORIO, RAYOS X, MEDICINA GENERAL Y MEDICINA 
ESPECIALIZADA, ECOGRAFIA, MAMOGRAFIA, ENDOSCOPIA, 





Hospital COLONOSCOPIA, BRONCOSCOPIA Y ESTUDIOS ESPECIALES 
Paciente: LUIS EDUARDO RIVERA CASTILLO Id: SJR1256// 
Médico: A QUIEN CORRESPONDA Sexo.: M Sala EXTERNO 
H.G.C.: F/Nac: 26-03-2000 Edad: 21A9M20D 
*SIRL25677* Fecha: 16-ENE-2022 Hora: 19:02 


PRUEBA RÁPIDA PARA ANTÍGENO COVID 19 


MUESTRA: EXUDADO NASOFARINGEO 


ESTUDIO RESULTADO VALOR NORMAL 


ANTÍGENO COVID 19 POSITIVO NEGATIVO 


Un resultado NEGATIVO no descarta la posibilidad de infección por 
SARS=COV¿Z, debido. al periodo de 1nmcubación, variabilidad biológicd, 
calidad de la toma de la muestra; el conjunto de estos factores es 
reflejado en la expresión viral. 


MÉTODO DE PROCESO: CROMATOGRAFÍA 


LAB Fec: 16-ENE-2022 Hora: 20:35 


* Fuera de Rango 


** Valor Crítico 


Responsable del Lab.: QCB. Arturo E. Longoria Garza, CP:1931721 
URGENCIAS LAS 24 HORAS 
HOSPITAL Y CENTRO MEDICO SAN JORGE DE MONTERREY, S. A. DE C.V. 
SERAFIN PEÑA NTE # 214. MONTERREY, N.L. TELS. 8344-2300, 83448202 
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